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LAB IV 


Date of 
Analysis 

01/17/79 

01/18/79 

01/19/79 

01/22/79 

01/23/79 


Avge Wt of 
Each group 


CO ANALYSIS ON CURRENT TITL MONITOR 


Group 

Puff Count/ 
Cigarette 

mg CO/C: 

1 

9.2 

18.1 

2 

8.9 

17.5 

3 

9.1 

17.8 

' 4 

9.0 

18.2 


Avge 9.1 

17.9 

5 

8.8 

18.0 

6 

8.7 

18.2 

7 

8.9 

16.3 

8 

8.5 

16.4 


Avge 8.7 

17.2 

9 

9.2 

16.7 

10 

8.9 

17.7 

11 

9.0 

17.8 

12 

8.9 

16.7 


Avge 9.0 

17.2 

13 

8.8 

17.4 

14 

8.9 

17.1 

15 

8.4 

16.6 

16 

9.2 

17.7 


Avge 8.8 

17.2 

17 

9.3 

18.8 

18 

9.2 

18.6 

19 

8.7 

17.3 

20 

8.7 

17.6 


Avge 9.0 

- 18.1 


-t > 

Cigt - 1.0470 g/cigt 
(port) composed of 5 cigts 
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